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Mehrphasenstrome.
In   Fig.  97   sind   die   Linienspannungen  'Pa, Pb,  Pc der ] lastung in beliebigem MaBstab aufgetragen.
Ja, J&, Jc seien  die   Strome   der in Dreieck  geschalteten ]
lastung.    Aus ihnen erhalt n die Liniensfcrome J15 J2, J3 geometrische   Differenzen   n* Gl. 128.
Man tragt nun  die Sp; nungsabfalle   in    der    Leiti
— 100 in Prozenten der seki
daren Spannung (Sternspannu
X unter dem Winkel arctg -- ge^
JLl
J voreilend auf und beschre iiber diesen Strecken als Dur messer je einen Kreis.    So z. B.
Die Verlangerung von Pc schr det   die   Kreise  iiber ADi u in QI und 6?2. Die   Strecken  A daren Spannung, ccci und /3cl, ebenso
Beriicksichtigung von Gl. 54 S. 44
und  G12)i seien in  Prozenten   der  seki a, OD, =      , so
und analog fiir die anderen Phasen. Hierbei erhalten die a ( positive oder negative Vorzeichen, je nachdem sie in die V langerung des Vektors der Linienspannung fallen oder in ihn sell die ft sind zu addieren oder zu subtrahieren, je nachdem sie e ander entgegen- oder gleichgerichtet sind.
48. Das Zweiphasen-Dreileitersystem.
Dieses   System   hat   zwei   um   90°   gogeneinander   phasenv
schobene Spannungen und einen Ni leiter, es ist also ein unsymmetrisc System.
Die Belastung wird zwischen einen AuBenleiter und den Nullei angeschlossen (s. Fig. 98).
